D:\M8d22\Aout06mOB\17B0747«2.D 

Data File Name 17807474f2-D 
Data File Path D:\Msd22\ftout06\0408\ 

Operator 26 
Date Acquired 8/4/2006 16:03 
Acq. Method File MAN_52-M 

Sample Name 178/07 B995474 F2 
Vial Number 7 

Misc Info 178/07 B 995474 Fraction 2 dans 400|jL 
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Temps de retention, temps de retention relattfet target Signal (MH 


jisms. 


5a AndrostanolAC 

Etioctiolanolone AC 

Androsierone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiocholanoloneAC 

5b Preqnan 3a 20a diol dJAp 


^fitTime 


Rel Ret Tims 


10.67 

14.37 

14.63 

0.00 

0,00 

0.00 

OOP 


1.346 
1.371 
0.000 
O.OOO 
0.000 
000 


Tgr-flgt giansl Target Response 


M2 signal 


256 
272 
272 
256 
316 
271 
-224 


i„: 


Namft 

01 sional 

01 RfisDonse 

01 Ratio 

5a AndrostanolAC 

243 

3,645,367 

105.7 

Etioctiolanolone AC 

257 

34,755,167 

61.9 

Androsterone AC 

257 

28,337,297 

42-6 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

316 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0,0 

1 1 KetoEttocholanolone AC 

191 



0.0 

5bPreanan3a20ariiolriiAC 

269 



00 


3,447,735 
56,129,234 
66,514,969 









M3 signal 


j I 


I ' 


Name 

02 sianal 

02 ResDonse 

02 Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

1,986,261 

57.6 

Etioctiolanolone AC 

201 

20,012,288 

35.7 

Androsterone AC 

218 

19,275,305 

29.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

256 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

286 



0.0 

5b Preonan 3a 20s diol diAC 

344 



0.0 
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